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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

1. Με την 24394-06/11/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ του ΙΟΡΔΑΝΗ, (Α.Μ. 83876), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

2. Με την 24372-06/11/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, (Α.Μ. 34805), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

3. Με την 20274-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΓΑΠΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 52167), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι ΜηχανικοίΤε- 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

4. Με την 18425-03/09/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 71138), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 


5. Με την 24465-06/11/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
79561), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

6. Με την 18993-11/09/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
79287), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

7. Με την 20271-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 
(Α.Μ. 39280), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

8. Με την 15998-20/07/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 
52639), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, 
λόγω παραίτησης. 

9. Με την 20285-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, (Α.Μ. 
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68815), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

10. Με την 24427-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 53482), κατηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

11. Με την 18384-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 46781), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

12. Με την 24327-05/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, (Α.Μ. 39084), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

13. Με την 24325-05/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ του ΘΩΜΑ, (Α.Μ. 
95543), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

14. Με την 18391-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ του ΓΑΒΡΙΗΛ, (Α.Μ. 48840), κατη¬ 
γορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαί¬ 
δευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω 
παραίτησης. 

15. Με την 18613-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΒΡΕΚΑ ΛΟΥΚΑ του ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 76204), κατη- 
γορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

16. Με την 19002-11/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 


Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΓΑΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΑΝΕΣΤΗ, (Α.Μ. 53156), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

17. Με την 18412-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΓΑΤΣΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 68761), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

18. Με την 20530-03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, (Α.Μ. 
73531), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

19. Με την 24443-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΠΛΟΥΣΙΟΥ, (Α.Μ. 69615), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

20. Με την 24431-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΓΙΟΦΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (Α.Μ. 
95698), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

21. Με την 24467-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΓΚΙΡΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 96392), κα¬ 
τηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

22. Με την 18393-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΓΡΕΝΔΑ ΘΕΟΛΟΓΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, (Α.Μ. 
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35647), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

23. Με την 24424-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 49197), κατη- 
γορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

24. Με την 20256-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΔΑΛΔΟΓΙ ΑΝ ΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
42720), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

25. Με την 24479-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΔΕΔΕ ΖΗΣΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 51583), κατηγορίας 
Τ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσά¬ 
νυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

26. Με την 18385-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ, (Α.Μ. 38262), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

27. Με την 24438-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
79554), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

28. Με την 20430-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΔΕΤΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 49253), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

29. Με την 24482-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 


στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 95840), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

30. Με την 24485-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΕΜΠΕΣΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
53225), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

31. Με την 22212-16/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (Α.Μ. 
57886), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

32. Με την 18389-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΖΑΜΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 66969), 
κατηγορίας ΓΥ4 (Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

33. Με την 18411 -03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΖΑΠΤΣΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, (Α.Μ. 75789), 
κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

34. Με την 20304-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΖΑΡΔΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥτου ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 77364), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

35. Με την 20303-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΖΕΓΚΛΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥτου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, (Α.Μ. 
42921), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 
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36. Με την 20312-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΖΥΓΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΠΕΡΙΚΛΗ, (Α.Μ. 45143), κα¬ 
τηγορίας Τ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

37. Με την 18587-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 79546), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

38. Με την 18406-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
(Α.Μ. 42892), κατηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

39. Με την 18614-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
79265), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

40. Με την 20517-03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
71194), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

41. Με την 20287-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
76624), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

42. Με την 24487-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 


το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΛΗ ΝΙΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 74442), κα¬ 
τηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

43. Με την 20429-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, (Α.Μ. 
79210), κατηγορίας ΓΥ4 (Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

44. Με την 20295-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, (Α.Μ. 
38271), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

45. Με την 24476-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
52961), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

46. Με την 24484-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ, (Α.Μ. 
50415), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

47. Με την 24441 -06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
53517), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

48. Με την 20307-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΚΑΡΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
52190), κατηγορίας ΓΥ4 (Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 
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49. Με την 20316-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 53513), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

50. Με την 18429-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ, (Α.Μ. 75474), κατη- 
γορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

51. Με την 18400-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΣΥΜΕΩΝ, (Α.Μ. 79264), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

52. Με την 24340-05/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΙΟΣΣΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 95475), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

53. Με την 20298-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51507), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

54. Με την 19411-18/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΟΣΜΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ, (Α.Μ. 47774), κα¬ 
τηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

55. Με την 20538-03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 


το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, (Α.Μ. 
38449), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

56. Με την 18387-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51400), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

57. Με την 20318-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΩΜΑ, (Α.Μ. 53757), κατη- 
γορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

58. Με την 20547-03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΟΡΩΝΙΔΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 
53458), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

59. Με την 24332-05/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 39206), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω 
παραίτησης. 

60. Με την 18380-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 49108), κατη- 
γορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

61. Με την 18581-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΚΟΥΣΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, (Α.Μ. 
35819), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 
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62. Με την 24374-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΥΤΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 88835), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

63. Με την 24407-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΥΤΣΟΥΣΙΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
65597), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

64. Με την 18589-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 39097), κα¬ 
τηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

65. Με την 20335-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΩΣΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΒΡΑΑΜ, (Α.Μ. 51729), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

66. Με την 24478-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΩΤΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 51304), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

67. Με την 18432-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 50916), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

68. Με την 18378-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 


το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ, (Α.Μ. 53518), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

69. Με την 18414-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΛΙΟΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 41538), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

70. Με την 20555-03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΛΟΓΔΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, (Α.Μ. 
83837), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

71. Με την 18390-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΛΩΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, (Α.Μ. 79290), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

72. Με την 24571-07/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
51317), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

73. Με την 24560-07/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΜΑΥΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ, (Α.Μ. 
95827), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

74. Με την 20331 -02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ, (Α.Μ. 53209), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 
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75. Με την 24563-07/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ, (Α.Μ. 71768), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

76. Με την 24486-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΟΛΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
(Α.Μ. 50758), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι ΜηχανικοίΤε- 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

77. Με την 20283-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίαςτου 
ΜΟΥΖΟΥΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 46124), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

78. Με την 18872-10/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΠΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΟΥ του ΧΑΡΗΣΙΟΥ, (Α.Μ. 79369), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

79. Με την 18617-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΠΑΛΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 39101), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

80. Με την 24433-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΠΑΜΠΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51138), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

81. Με την 20308-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 


το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΜΠΕΑΖΙΔΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
45550), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

82. Με την 24436-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
53220), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

83. Με την 18874-10/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του Μ Π ΕΤΣΙ ΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, (Α.Μ. 46782), 
κατηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

84. Με την 20301-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΜΟΣΧΟΥ, (Α.Μ. 
37957), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

85. Με την 24567-07/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτου ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΚΩΝ/ΝΟΥ, 
(Α.Μ. 53230), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

86. Με την 21692-10/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΟΡΕΣΤΗ, (Α.Μ. 47718), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

87. Με την 24343-05/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΝΙΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 50839), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 
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88. Με την 18575-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΝΤΑΓΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 79368), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

89. Με την 24330-05/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΝΤΑΓΚΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 45530), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

90. Με την 18877-10/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
71801), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

91. Με την 24388-06/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΝΤΟΛΜΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, (Α.Μ. 79406), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

92. Με την 18413-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 51999), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

93. Με την 20511 -03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΣΧΟΥ, (Α.Μ. 49145), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

94. Με την 18573-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 


το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΤΡΥΦΩΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
52956), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

95. Με την 18999-11/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 36264), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω 
παραίτησης. 

96. Με την 18995-11 /09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
52890), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

97. Με την 24575-07/11/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
(Α.Μ. 52250), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

98. Με την 18427-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΑΙΟΥ, 
(Α.Μ. 43588), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

99. Με την 18436-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 47309), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω 
παραίτησης. 

100. Με την 18379-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
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του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 
53102), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

101. Με την 18615-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΘΩΜΑ, (Α.Μ. 79276), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

102. Με την 18418-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 79629), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

103. Με την 18431 -03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 70935), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

104. Με την 24423-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥτου ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51568), κατη- 
γορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

105. Με την 18619-05/09/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΕΣΚΕΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 76205), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

106. Με την 24439-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΙΛΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 
38715), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

107. Με την 18882-10/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 


Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 69505), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

108. Με την 18873-10/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΡΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, (Α.Μ. 79701), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

109. Με την 24418-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
52967), κατηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσά¬ 
νυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

110. Με την 24402-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΑΒΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 78977), 
κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

111. Με την 24411-06/11/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 71620), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χει¬ 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω 
παραίτησης. 

112. Με την 18375-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΑΚΑΡΙΔΗ ΘΕΟΧΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 39418), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

113. Με την 24382-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
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του ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΗΛΙΑ, (Α.Μ. 73608), κατη- 
γορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

114. Με την 20488-03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΑΜΠΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 
53669), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

115. Με την 20273-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΣΕΡΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 50896), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

116. Με την 24480-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, (Α.Μ. 
49985), κατηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσά¬ 
νυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

117. Με την 18398-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 79614), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

118. Με την 20299-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΣΙΔΕΡΗ ΑΛΕΞΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 76287), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

119. Με την 18401 -03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΣΙΧΟΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 42111), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

120. Με την 24463-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 


Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΚΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ, (Α.Μ. 76165), κατη- 
γορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

121. Με την 20336-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΠΑΧΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, (Α.Μ. 49141), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

122. Με την 24414-06/11/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 45869), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω 
παραίτησης. 

123. Με την 20323-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΣΤΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, (Α.Μ. 
88062), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

124. Με την 18750-05/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΑΓΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 95548), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

125. Με την 18396-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΑΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 69639), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

126. Με την 22460-17/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
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το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 807980), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

127. Με την 20503-03/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΑΤΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΝΑΝΙΑ, (Α.Μ. 38539), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

128. Με την 24396-06/11/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΕΛΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 79421), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

129. Με την 18381-03/09/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΕΠΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
(Α.Μ. 51708), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χει¬ 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω 
παραίτησης. 

130. Με την 20286-02/10/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας τουΤΕΡΤΖΑΝΛΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, 
(Α.Μ. 52828), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

131. Με την 24435-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΖΙΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΘΩΜΑ, (Α.Μ. 46461), κατη¬ 
γορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

132. Με την 18395-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΟΛΟΥΔΗ ΣΟΦΟΚΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 53109), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 


133. Με την 24346-05/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
51562), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

134. Με την 18998-11 /09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ, (Α.Μ. 
76005), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

135. Με την 24334-05/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 50955), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

136. Με την 18374-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, (Α.Μ. 
49072), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

137. Με την 24445-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΗ, (Α.Μ. 79450), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

138. Με την 18859-10/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 83777), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

139. Με την 24444-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
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το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΣΕΓΓΕΝΕ ΑΧΙΛΛΕΑτου ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51560), κατη- 
γορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

140. Με την 18996-11 /09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 41062), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

141. Με την 18421-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΣΙΒΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 46452), κατη¬ 
γορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

142. Με την 24408-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΙΛΙΚΑ ΦΩΤΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 70974), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

143. Με την 24415-06/11/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτουΤΣΙΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 77718), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χει¬ 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω 
παραίτησης. 

144. Με την 18409-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΣΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 39246), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

145. Με την 18991-11/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 
71035), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 


146. Με την 24380-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΣΙΡΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
42822), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, 
λόγω παραίτησης. 

147. Με την 18870-10/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΥΠΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 49525), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

148. Με την 20302-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΎΡΙΓΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (Α.Μ. 
73335), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

149. Με την 18433-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΦΑΝΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, (Α.Μ. 76627), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

150. Με την 24389-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΦΑΧΟΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, (Α.Μ. 43460), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

151. Με την 20324-02/10/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
(Α.Μ. 42121), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω 
παραίτησης. 

152. Με την 20337-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
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θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΑΙΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 42849), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

153. Με την 20307-02/10/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
(Α.Μ. 43472), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

154. Με την 20311 -02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 
(Α.Μ. 49101), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

155. Με την 22458-17/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 806158), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

156. Με την 24384-06/11/2018 πράξη της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΤΖΗΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΘΩΜΑ του ΦΩΚΙΩΝΑ, 
(Α.Μ. 51481), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

157. Με την 20333-02/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
79511), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2018, λόγω παραίτησης. 

158. Με την 24400-06/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥτου ΣΑΒΒΑ, (Α.Μ. 
42571), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 


159. Με την 24574-07/11 /2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΟΥΙΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 71355), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/09/2018, λόγω παραίτησης. 

160. Με την 18377-03/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΨΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 42269), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2018, λόγω παραίτησης. 

161. Με την 18985-11/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνε¬ 
ται, κατ'εφαρμογή τηςδιάταξηςτου άρθρου 675α'ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 77195), ΚατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από της 08/08/2018, λόγω θανάτου. 

162. Με την 18192-28/08/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνε¬ 
ται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, 
η λύση της σύμβασης εργασίας του ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΠΥΡΙ¬ 
ΔΩΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, (Α.Μ. 47431), ΚατηγορίαςΤ4 (Τε¬ 
χνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 20/07/2018, λόγω θανάτου. 

163. Με την 19887-25/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνε¬ 
ται, κατ'εφαρμογή τηςδιάταξηςτου άρθρου 675α'ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίαςτου ΚΟΧΕΙΛΑ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 48838), Κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί [ΠΕ]), απάτης01/09/2018, λόγω θανάτου. 

164. Με την 23629-29/10/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνε¬ 
ται, κατ'εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α'ΑΚ, 
η λύση της σύμβασης εργασίας του ΛΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 87598), ΚατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από της 30/09/2018, λόγω θανάτου. 

165. Με την 19933-26/09/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνε¬ 
ται, κατ'εφαρμογή τηςδιάταξηςτου άρθρου 675α'ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑ- 
ΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 71890), Κατηγορίας Δ02 
(Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), από της 02/09/2018, 
λόγω θανάτου. 

166. Με την 18190-28/08/2018 πράξη της Διευθύντρι¬ 
ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνε¬ 
ται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, 
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η λύση της σύμβασης εργασίας του ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 95328), ΚατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από της 05/07/2018, λόγω θανάτου. 

167. Με την 16671-27/7/2018 απόφαση της Διευθύ¬ 
ντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 54-31/1/2018 Γνωμά¬ 
τευσης της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Νευροψυχι¬ 
κών Νόσων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και της υπ' αριθμ. 
303-24/7/2018 Γνωμάτευσης της ΒΥΕ της 3ης Υ.Π.Ε. Μα¬ 
κεδονίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 § 


3 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- 
ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), 
λύεται η σύμβαση εργασίας της ΤΣΙΟΥΒΑΛΑ ΙΟΥΛΙΑΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Α.Μ. (76953), Κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31 ης Ιουλίου 2018, λόγω οριστικής ανικανότητας. 

Η Διευθύντρια Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
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ΞΤ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι¬ 
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α'58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.θ 1.0Γ, την επίσημη ιστο¬ 
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί¬ 
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο νννννν.θΐ.ςιΐ'. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή- 
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €.Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά¬ 
νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ννθΙιπΐ35τ6Γ.6ΐ@βτ.9Γ με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε¬ 
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό¬ 
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (νννννν.θΐ.ςή. Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι¬ 
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο¬ 
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. 

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπο και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα 

Ιστότοπος: νννννν.θ 1 . 91 · 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίθχ: 210 5279054 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: ΗθΙράθ$Ι<.θΙ@θ1.9*' 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

1/νθ1}ΐη3$ΐ61'.θ1@6ΐ.9·' 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178- 180) 
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 καιτηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9Γ3>ηιτΐ3ΐ6Ϊ3@6ΐ.9>' 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -13:30 


Γί?ΞΓΓίτ Γ ι : ■ ,' ,'ώι τη σπη Γ 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπο μας. 


























